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Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Nadere regels plaatsing tijdelijke 
bouwobjecten op openbare plaatsen 


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; 

gelet op artikel 2:10, vijfde lid jo. artikel 2:10, vierde lid, aanhef en onder a., van de Algemene Plaatse¬ 
lijke Verordening; 

overwegende dat ter vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven volstaan kan 
worden met algemene regels; 

overwegende dat het ter voorkoming van onder meer ongevallen, schade, gevaar voor het verkeer, de 
onbruikbaarheid van openbare plaatsen of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel de 
belemmering van het doelmatig beheer en onderhoud van openbare plaatsen van belang is nadere 
regels te stellen; 

BESLUIT: 

vast te stellen de: 

Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op openbare plaatsen: 


Artikel 1 Definities 

a. Bouwobject: (verplaatsbaar) materiaal en/of materieel ten dienste van bouw- en onderhoudswerk¬ 
zaamheden of van de daartoe betrokken personen, zoals steigers, puinbakken, containers, keet- 
containers, verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels. 

b. Openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan. 

Artikel 2 Criteria plaatsen van tijdelijke bouwobjecten 

1. Het is toegestaan om zonder vergunning tijdelijk (maximaal) 3 bouwobjecten te plaatsen, indien 
wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 

a. Het bouwobject brengt door de omvang of vormgeving, constructie, plaats van bevestiging 
of het beoogde gebruik geen schade toe aan openbare plaatsen. 

b. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid 
en het doelmatig en veilig gebruik van de openbare plaats en vormt geen belemmering 
voor het doelmatig beheer en onderhoud van openbare plaatsen. 

c. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers 
van in de nabijheid gelegen onroerende zaken. 

d. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare 
orde en veiligheid. 

e. De plaatsing van het bouwobject voldoet aan de eisen van CROW 96B. 

f. De duur van de ingebruikname van een openbare plaats bedraagt aaneensluitend niet langer 
dan 2 weken. 

9- De totale oppervlakte van de bouwobjecten bij elkaar opgeteld niet meer dan 25 m 2 bedraagt, 
met dien verstande dat het op de locaties waar parkeervakken aanwezig zijn, niet meer dan 
2 parkeervakken omvat. 

h. Op een voetpad is een vrije doorgang van bij voorkeur ten minste 1,5 meter breed, maar 
minimaal 0,90 meter breed in een zoveel mogelijk rechtdoorgaande lijn, gewaarborgd voor 
voetgangers en mensen met een fysieke beperking, zoals bijvoorbeeld rolstoel- en rollator- 
gebruikers. 

i. Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 
3,5 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten. 

j. Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, nutsvoorzieningen en nooduitgangen moeten worden 
vrijgehouden, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 

k. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen hinder, overlast of gevaar op 
voor het milieu. 

2. Bouwobjecten mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden, indien deze een be¬ 
lemmering vormen voor aan, onder, op of boven openbare plaatsen te verrichten (onderhouds)werk- 
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zaamheden, evenementen, markten, kermissen, oud- en nieuwjaarsdag, andere festiviteiten en/of 
gebeurtenissen van algemeen belang. 

Artikel 3 Melding 

1. De melder dient minimaal 14 dagen voor plaatsing van de bouwobjecten een schriftelijke melding 
in bij het college. 

2. In deze melding staan: 

a. de naam en contactgegeven van de melder; 

b. de activiteit ten behoeve waarvan de bouwobjecten worden geplaatst; 

c. de periode waarin de bouwobjecten worden geplaatst; 

d. het aantal bouwobjecten; 

e. de locaties van de bouwobjecten. 

3. Het college stuurt een bevestiging van de ontvangst van de melding. 

Artikel 4 Opvolgen aanwijzingen 

Door of namens een bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de 
openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere 
betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste 
bouwobjecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding. 

Artikel 5 Schade 

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het bouwobject zal door 
de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld. 

Artikel 6 Inwerkingtreding 

Deze nadere regels treden op de dag na bekendmaking in werking. 

Artikel 7 Citeertitel 

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op open¬ 
bare plaatsen. 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam d.d. 17 februari 2015. 

De burgemeester, 

drs. R.H. Augusteijn 

De secretaris, 

drs. R. 't Hoen MPM 
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